FORUMULAR 5 PROPUNEREA TEHNICA Operator economic (denumirea/numele) Denumirea achizitiei: "Autoturisme Tip M1 - caroserie berlina (conform RNTR-2)" Specifica?iile solicitate Conformitate Specificatiile ofertate Sec?iunea I - Informa?ii generale 1 DATE GENERALE > Denumirea produsului: Autoturism tip M1, caroserie berlina cu 5 locuri - 2 buc > Beneficiar: DIREC?IA NA?IONALA DE PROBA?IUNE > CUI beneficiar: 32967779 > Adresa beneficiar: str Apolodor, nr 17, sector 5 - Bucure?ti, tel: 0372 041 293; e-mail: dp@just ro > Sursa de finan?are a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: contractul de finan?are nr 1/38404/29 04 2014 de asisten?a financiara nerambursabila pentru implementarea proiectului pre-definit "Consolidarea capacita?ii sistemului românesc de proba?iune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii", oferita prin intermediul programului de finan?are RO23 "Servicii corec?ionale, inclusiv sanc?iuni non-privative de libertate", în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 Confirmati conformitatea fiecarei caracteristici cerute in specificatiile tehnice prin "DA" sau "NU" Va rugam sa urmariti si clauzele generale referitoare la specificatiile tehnice Se indica denumirea si specificatiile articolului oferit A se completa separat pentru fiecare articol Va rugam sa urmariti clauzele referitoare la specificatiile tehnice 1 PREAMBUL OBIECTUL ACHIZI?IEI Obiectul prezentei achizi?ii îl reprezinta dotarea cu doua autoturisme a Direc?iei Na?ionale de Proba?iune, în calitate de Autoritate contractanta, potrivit specifica?iilor tehnice definite în prezentul Caiet de sarcini Cele doua autoturisme vor fi ofertate în aceea?i configura?ie (marca, model, culoare etc ) Caietul de sarcini constituie ansamblul cerin?elor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant Propunerea tehnica ?i Propunerea financiara Cerin?ele impuse vor fi considerate ca fiind minime ?i obligatorii În acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata în considerare numai în masura în care Propunerea tehnica ofertata presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerin?elor minimale impuse în Caietul de sarcini Oferta care con?ine caracteristici inferioare celor prevazute în Caietul de sarcini va fi considerata neconforma ?i va fi respinsa, atragând descalificarea ofertantului 2 LEGISLA?IA APLICABILA • Ordonan?a de urgen?a nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice ?i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile ?i completarile ulterioare; • Legea nr 337/2006 pentru aprobarea Ordonan?ei de urgen?a a Guvernului nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice ?i a contractelor de concesiune de servicii; • Hotarârea Guvernului nr 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi?ie publica din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice ?i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile ?i completarile ulterioare; • Hotarârea Guvernului nr 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozi?iilor Legii nr 252/2013 privind organizarea ?i func?ionarea sistemului de proba?iune; • Ordinul Ministerului Transporturilor nr 211/2003 - R N T R 2 pentru aprobarea reglementarilor privind omologarea ?i certificarea produselor ?i materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum ?i condi?iile de introducere pe pia?a, cu modificarile ?i completarile ulterioare; • Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante ?i eficiente din punct de vedere energetic, cu modificarile ?i completarile ulterioare; • Regulamentul (CE) nr 715/2007 al Parlamentului European ?i al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce prive?te emisiile provenind de la vehiculele u?oare pentru pasageri ?i de la vehiculele u?oare comerciale (Euro 5 ?i Euro 6) ?i privind accesul la informa?iile referitoare la repararea ?i între?inerea vehiculelor, cu modificarile ?i completarile ulterioare; • Ordonan?a Guvernului nr 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorita?ile administra?iei publice ?i institu?iile publice, cu modificarile ?i completarile ulterioare; • Alte acte normative în vigoare care deriva, completeaza, modifica ori sunt emise în aplicarea celor mai sus men?ionate Confirmati conformitatea fiecarei caracteristici cerute in specificatiile tehnice prin "DA" sau "NU" Va rugam sa urmariti si clauzele generale referitoare la specificatiile tehnice Se indica denumirea si specificatiile articolului oferit A se completa separat pentru fiecare articol Va rugam sa urmariti clauzele referitoare la specificatiile tehnice SECTIUNEA II - CAIET DE SARCINI Caietul de sarcini con?ine în mod obligatoriu cerin?ele tehnice impuse ?i cele de garan?ie ce vor fi considerate minimale, precum ?i regulile care trebuie respectate, astfel încât poten?ialii ofertan?i sa elaboreze Propunerea tehnica corespunzator cu necesita?ile Autorita?ii Contractante Confirmati conformitatea fiecarei caracteristici cerute in specificatiile tehnice prin "DA" sau "NU" Va rugam sa urmariti si clauzele generale referitoare la specificatiile tehnice Se indica denumirea si specificatiile articolului oferit A se completa separat pentru fiecare articol Va rugam sa urmariti clauzele referitoare la specificatiile tehnice CONDI?II MINIMALE ?I OBLIGATORII Condi?ii generale ?i specifice de natura tehnica Oferta va cuprinde obligatoriu specifica?iile tehnice de la producator care vor atesta caracteristicile minime ?i obligatorii solicitate Informa?iile prezentate în oferta vor fi redactate concis, astfel încât sa reiasa cu claritate ?i fara echivoc, daca sunt îndeplinite sau nu condi?iile impuse Condi?iile generale ?i specifice de natura tehnica sunt cele men?ionate în Specifica?iile tehnice Nerespectarea tuturor cerin?elor privind specifica?iile tehnice determina considerarea ofertei în cauza ca fiind neconforma Prin autoturism se în?elege acel autovehicul care are toate dotarile prevazute în specifica?iile tehnice anexate Autoturismele trebuie sa fie noi, nerulate, fabricate cu cel mult 4 luni înainte de data livrarii, sa nu fi avut al?i proprietari ?i sa fie în stare perfecta de func?ionare Confirmati conformitatea fiecarei caracteristici cerute in specificatiile tehnice prin "DA" sau "NU" Va rugam sa urmariti si clauzele generale referitoare la specificatiile tehnice Se indica denumirea si specificatiile articolului oferit A se completa separat pentru fiecare articol Va rugam sa urmariti clauzele referitoare la specificatiile tehnice Condi?ii de garan?ie, service ?i asisten?a tehnica Perioada de garan?ie a autoturismelor oferita va fi de minimum 4 ani sau în limita a 100 000 kilometri Se va acorda minimum 7 ani garan?ie pentru rezisten?a la coroziune a caroseriei ?i minimum 3 ani garan?ie pentru vopseaua caroseriei Perioadele de garan?ie se calculeaza de la data semnarii procesului verbal de recep?ie a produsului În perioada de garan?ie, orice defec?iune de func?ionare a autoturismelor va fi solu?ionata gratuit de catre furnizor în termen de maximum 30 de zile de la data intrarii autoturismului în unitatea service Acest termen se poate prelungi în func?ie de complexitatea defec?iunii cu acordul prealabil al Autorita?ii contractante Garan?ia autoturismelor se va prelungi cu perioada de nefunc?ionare a acestora În perioada de garan?ie, mentenan?a autoturismelor va fi asigurata contra-cost, conform prevederilor ce se vor stabili prin contractul de achizi?ie La orice repara?ie executata se vor folosi numai piese noi de origine ?i materiale tehnice certificate/omologate de Registrul Auto Român ?i agreate de producatorul autovehiculului, conform Reglementarilor ?i Normelor Tehnice în Transporturile Rutiere Confirmati conformitatea fiecarei caracteristici cerute in specificatiile tehnice prin "DA" sau "NU" Va rugam sa urmariti si clauzele generale referitoare la specificatiile tehnice Se indica denumirea si specificatiile articolului oferit A se completa separat pentru fiecare articol Va rugam sa urmariti clauzele referitoare la specificatiile tehnice Termene ?i condi?ii de livrare Termenul de livrare este de maximum 60 zile de la data încheierii contractului de achizi?ie publica Documentele valabile atât în Romania, cât ?i în U E care vor înso?i în mod obligatoriu autoturismele sunt urmatoarele: 1 factura fiscala; 2 declara?ie/certificat de conformitate pentru autovehicul; 3 certificat de garan?ie pentru autovehicul; 4 carnet service ?i între?inere (în limba româna); 5 carte de identitate a autovehiculului securizata de catre Registrul Auto Român cu toate omologarile variantei configurate; 6 instruc?iuni/manual de exploatare pentru autovehicul (în limba româna); 7 autoriza?ie provizorie de circula?ie (numere provizorii de înmatriculare); 8 asigurare de raspundere civila auto (R C A ) valabila pentru perioada de autorizare provizorie de circula?ie Autoturismele vor fi livrate în municipiul Bucure?ti, la sediul Autorita?ii contractante, costurile ocazionate de expedierea, manipularea ?i transportul pâna la locul livrarii, alte taxe legale se suporta de catre ofertant Confirmati conformitatea fiecarei caracteristici cerute in specificatiile tehnice prin "DA" sau "NU" Va rugam sa urmariti si clauzele generale referitoare la specificatiile tehnice Se indica denumirea si specificatiile articolului oferit A se completa separat pentru fiecare articol Va rugam sa urmariti clauzele referitoare la specificatiile tehnice Recep?ia cantitativa ?i calitativa a autoturismelor Recep?ia cantitativa ?i calitativa a autoturismelor contractate se va realiza, la data livrarii acestora de catre comisia de recep?ie a Autorita?ii contractante, la locul de livrare, în prezen?a reprezentantului furnizorului, pe baza documentelor de înso?ire ?i a procesului verbal de recep?ie, semnat de catre ambele par?i Eventualele neconformita?i constatate la recep?ie se vor consemna în cadrul acestui proces verbal Daca autoturismele nu corespund specifica?iilor tehnice solicitate de beneficiar, vor fi respinse, iar furnizorul are obliga?ia fara a modifica pre?ul contractului: a) de a remedia toate neconformita?ile pentru ca autoturismele sa corespunda, în final, specifica?iilor tehnice din prezentul Caiet de sarcini; b) de a înlocui autoturismele refuzate cu altele conforme - în cazul în care nu exista solu?ie tehnica de remediere În acest caz, furnizorul va avea obliga?ia de înlocuire a autoturismelor ?i de suportare a tuturor cheltuielilor generate de acest lucru Confirmati conformitatea fiecarei caracteristici cerute in specificatiile tehnice prin "DA" sau "NU" Va rugam sa urmariti si clauzele generale referitoare la specificatiile tehnice Se indica denumirea si specificatiile articolului oferit A se completa separat pentru fiecare articol Va rugam sa urmariti clauzele referitoare la specificatiile tehnice SPECIFICA?IILE TEHNICE Specifica?iile tehnice minime si obligatorii pentru autoturisme: • Categoria autovehiculului - Autoturism Tip M1 - Tip caroserie Berlina (conform RNTR-2) Lungime (mm) minimum 4450 - maximum 4750 La?ime totala cu oglinzi (mm) minimum 1800 - maximum 2150 Înal?ime (mm) minimum 1450 - maximum 1600 Ampatament (mm) minimum 2500 - maximum 2700 Garda la sol (mm) minimum 140 - maximum 160 Capacitate rezervor (litri) minimum 50 litri Numar locuri 5 Numar de u?i 4 • Caracteristici dimensionale • Motor, transmisie ?i performan?e Norma de poluare Euro 6 Tip carburant benzina Emisii CO2 maximum 130 g/km Cilindree minimum 1390 cmc - maximum 1600 cmc Putere minimum 105 KW Consum carburant mixt maximum 6,5 litri/100km Tehnologie Start/Stop da • Tren de rulare Trac?iune fa?a Cutie de viteze manuala în 6 + 1 trepte sau cutie automata • Frâne, suspensie ?i pneuri Sistem de frânare fa?a ?i spate cu discuri Repartitor electronic de frânare da Sistem anti-blocare a ro?ilor la frânare (ABS) da Asisten?a la frânare de urgen?a da Pneuri anvelope cu profil pentru vara DOT=2015 Jante aliaj, minimum 16" - maxim 17" * Elemente de exterior - Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj electric ?i degivrate, rabatabile - Vopsea culoare: metalizata, albastru marin sau argintiu (ambele autoturisme trebuie sa fie de aceea?i culoare) - Proiectoare cea?a - Faruri de zi/ Lumini LED de deplasare pe timp de zi - Faruri reglabile electric - Parbriz termoizolant ?i cu încalzire electrica - Geamuri u?i spate ?i luneta colorate (cu tenta fumurie) din fabrica - cu omologare - Luneta cu sistem de degivrare - Protec?ii praguri - Scut protec?ie motor ?i cutie de viteza - Roata de rezerva: identica cu cele care echipeaza autovehiculul de baza, inclusiv janta sau roata de rezerva de dimensiuni reduse • Siguran?a - Centuri siguran?a fa?a reglabile pe înal?ime ?i cu prindere în 3 puncte - Tetiere scaune (fa?a/spate) pentru toate locurile - Airbag-uri frontale la ?ofer ?i pasager - Airbag lateral minim pentru locurile din fa?a - Cruise Control/ pilot automat adaptiv - Sistem de asisten?a la parcarea cu spatele - Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri - Sistem electronic de control al stabilita?ii (ESP sau echivalent) - Servodirec?ie asistata hidraulic sau electric - Închidere centralizata a u?ilor din telecomanda • Dotari interioare - Sistem de climatizare automata - Computer de bord cu afi?aj pentru: temperatura exterioara, consum mediu ?i instant, viteza medie, distan?a parcursa, aten?ionare u?i deschise, autonomie - Display touch-screen de minimum 5 inch cu sistem de naviga?ie care sa con?ina harta României - Scaune fa?a reglabile (longitudinal, lombar ?i pe înal?ime) - Volum portbagaj minim 400 litri - Geamuri fa?a ?i spate cu ac?ionare electrica - Oglinda retrovizoare interioara cu sistem anti-orbire - Radio CD MP3, USB - Volan cu comenzi/control computer de bord, reglabil pe înal?ime ?i pe adâncime - Tapi?erie scaune în culoarea închisa, rezistenta la utilizare intensiva • Dotari suplimentare - Trusa medicala - Doua triunghiuri reflectorizante - Extinctor omologat RAR - Vesta reflectorizanta - Cric auto mecanic sau hidraulic - Cheie ro?i - Covora?e fa?a ?i spate din velur Confirmati conformitatea fiecarei caracteristici cerute in specificatiile tehnice prin "DA" sau "NU" Va rugam sa urmariti si clauzele generale referitoare la specificatiile tehnice Se indica denumirea si specificatiile articolului oferit A se completa separat pentru fiecare articol Va rugam sa urmariti clauzele referitoare la specificatiile tehnice Data :[ZZ LL AAAA] (numele si prenume) , (semnatura si stampila), in calitate de , legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele (denumire/nume operator economic) ATENTIE: 1 Oferta trebuie sa indice clar specifica?iile ofertate, în asa fel încât sa permita evaluatorilor sa stabileasca conformitatea cu cerin?ele minime solicitate Ofertele care nu permit identificarea precisa a cerin?elor pot fi respinse de catre evaluatori 2 Oferta trebuie sa fie suficient de clara ?i detaliata pentru a permite evaluatorilor o comparare facila între specificatiile cerute ?i specifica?iile oferite 